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VI.   Allgemeine Thermodynaraik beliebiger Korper.
A Jsoth. B
unterhalb der Isotherme verlauft, wie z. B. bei den gesattigten Dampfen rnitwag-
rechter Isotherme.    (Fig. 193.)
7. Bemerkung. Grundsatzlich steht nichts im Wege, an Stelle der kleinen Isothermenstiieke ai, b\... in Fig. 191 beliebige unter Warmezufuhr ver-laufende Zustandsanderungen zu wahlen. Man kann also eine beliebige stetige, unter Warmezufuhr ver-laufende Zustandsanderung durch eine Aufeinander-folge beliebiger unbeschrankt kleiner Zustandsanderungen mit Warmezufuhr, die mit adiabatischen ab-wechseln, ersetzen. Der Ersatz durch isothermische Stiickehat jedoch mit Riicksicht auf den Carnotschen Elementarprozefi (Abschn. 98) besondere Bedeutung.
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Fig. 193.
95. Andere Form der ersten HauptgleicliuBg.    Warmeinhalt bei
konstantem Druck.
Die bei einer beliebigen Zustandsanderung AB, Fig. 188, ver-richtete absolute Arbeit ABLE kann auch durch die Flachen L' = GABF> Rechteck FBD 0 = p^ und Rechteck ausgedriickt werden. Es 1st
* Fiir U kann — jvdp geschrieben werden (vgl. den wagerechten
PI
Streifen).    Das negative Vorzeichen   ist notig,   well   bei   sinkendem Druck (dp — ) das Produkt vdp negativ wird, wahrend doch U als positive GroBe in L erscheinen muB. Die Hauptgleichung
geht hiermit iiber in
Q=U oder
Pi> v
und Kj sind nur von den Zustanden in A und B, also von i unc^ Pv vv ^2 abhangig; das gleiche gilt daher auch von
den Summen U1-\-Apiv1\m.d U <2 -{- Ap^v % .   Mit dem Verlaufe der Zustandsanderung zwischen A und B haben diese Werte nichts zu tun;  sie sind  schon durch den augenblicklichen Zustand bestimmt. Setzt man
so wird die erste Hauptgleichung
Q = J% — Jv — A / v dp   .ementaren isothermischen und adiabatischen Stiicken; oder die stetige Kurve abode durch den Zickzackverlauf aib^ci^d...
